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Cust ltemlD: 


Customer: 
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Setup 
Start 
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Stop 
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Accept 


111111111111111 


111111111111111 


Item ID: 
03785-3 
Revision ID: 
B 
Item Name: 
Bracket 


Start Date: 
10/06/2009 
Start Qty: 
5.00 
Required Date: 10/06/2009 
Req'd Qty: 5.00 


Work Order ID 52673 


October 6,2009 
2:]8:3] PM 


Reference: 


Run 
Start 
1111111111111111111111111 


Stop 
1111111111111111111111111 


Draw 
Draw 
Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Number 
Rev. 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


Date: 
_ 


_. __ 
Date: 
_ 


-------------_. 
__ . 
------- 
r-v0c-----. 


Set Up/ 
Run Hours 


0.00 


0.00 


-------~----------------- 


Memo 


PULL FROM STK 03785-3 
X 5 
b44540 


----------------------~-------- 
Approvals: 
Process Plan: __'--1f'1J ~__ 
Date: Q Q-=.J 0- OleTooling: 


QC: 
Date: 
SPC(Y/N): 
- 
---------------~---- 
Sequence ID/ 
Operation 
Work Center ID 
Description 


I Draw Nbr 
Revision Nbr 
I 
f--- 
----------------- 


i D3785 
Rev C 
i 


230 


1111111111111111111111111 
Small Fab 


Small Fab 


SCRAP ALL PARTS 


240 


111111111111111111111 
1111 
QC 


Quality Control 


QC21- Final Inspection 
- Work Order Release 


Memo 


0.00 


0.00 


